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u jVafis fatten defer entis ad uterunt progress , 
x 3 x IS ten ceruix. 

y Vafa inferior etn uterifindi fedem ac uteri ceruicettt i/nplicantia . 

« Vena ueficam ab illis uafis accedens , quee uteri ceruicem inter texunt.atqut hie ttiamcharcu 
cler urinariorutti meatuum infertionem notat * 

V eficce findi poflcrior fedes. 
y V eficce ceruicis mufculus. 

tP Hac fede ueficce ceruix uteri ceruici implantatur , 

i Cuticulares ceruicis uteri orificij caruncul <e. atp hie uteri colies O ceruicis ipfius orif C i um 
citra cbaraclcrum operant neminem latent . 
f ^Arterice humillimam mefenterij partem accedentis radix . 

» V aft ab illis quee crus adcunt uenis ac arterijs furfum ad abdominis mufculos afeendentia . 
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VIGESIMAESEXTAS FIGVRAE EIVSDEM'QVE CHA 

ra&erum Index, 

V RVB S E N S fifiura uterum und cum ilium peritonceo alligantilm memhranis dear 
pore exfedum commonflrat. atque ipfius ceruix adeo hie furfum e/l conuoluta euerfaf utfin^ 
di uteri orificium in confpc&u fit. V eficce uerofindum o ceruicem quop aperuimus , ut utfiac 
cauitas meatuump urinariorum infertio itipropatulo ejfent . 

^A V ter i fundi anterior ficies, nulla membrana prorfus detecla. 

JB ,B V ter i ceruix. 

C Fundi uteri parsglandis modo in fuperiorem uteri ceruicis fedem protuberans. 

JD Orificium fundi uteri. 

3, B ' Membrana uterum peritonceo conne8ens, ipfius^ uafa continens. 

F Sinifer uteri tejlis. 

G V ena o arteria feminalis. 

H Vortio uence ac artcrice feminalium 3 uterifundifuperiorem fedem accedens , 

I Vo rtio ar ter ice o uence feminalium tefem accedens « 

KV as femen atefle in uterum deducens. 

£, V eficce cauitas. 
fd ‘V rinariorum meatuum infertio. 

JSf V rinariorum meatuumfuflula hie propendent. 
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p P, <_A BSE NS flgura uterum 
i cor pore exeftum ea magnitudine re - 
fat, qua poflrento Vatauij difjc8.ce 
ptulieris uterus nobis occurrit . atp ut 
uteri circunfcriptionem hie exprefii ' 
mis, it a etiam ipfius fimdum per media 
diffecuimus , ut illius finusin confpc^ 
clutnueniret, und cum ambarum uteri 
tunicaru in non preegnantibusfubfan - 

tice crafitie . 

j[ y A’ B,B V teri findi films. 

c D Lineaquodcimodo iitflar fiturce , qua 
fcortum donatur,in uterijundijinum le 
u iter protuber atts. 

p £, Interior is ac proprice fundi uteri tuni 
c<e crafities. 

I, F Interior is fimdi uteri portio , ex elatio 
ri uteri fede deorfum in fiindifitiu pro * 
tub trans. 

G, G Fundi uteri orificium. 

H, H Secundum ext crimp fimdi uteri inuo' 

lucrum, a peritonceo pronatum. 

If etc. Membranarum d peritonceo pro 
natarum, O' uterum continentium por 
tionent utrinp hie afjeruauimus. 
f Vteri ceruicis fiibilantia hie quoqtit 
confficitur, quodfe&io puauterifinm 
dum diuifimus ,inibi incipicbatur . 

L V eficce ceruicis pars, uteri ceruici itu 
ferta,ac urinarn in illant proijciens. 
Vteri colies, o f quid hie fpe& admit 
fitreliqui,etiam nullis appofitis chara 
clcnbus , nulli non patent . 
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